AAR আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ লিদ-দাওয়াতি ওয়ান-নুসরাহ 
SA El 


০ 20 bah উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগ 
fatwaa.org 
ফাতওয়া নাম্বার: ১৫৩ প্রকাশকালঃ২৩-০২-২০২১ ইং 
মোহরে ফাতেমীর পরিমাণ কত? 
প্রশ্ন: 


মোহরে ফাতেমীর পরিমাণ কত? জানালে উপকৃত হবো। 
প্রশ্নকারী- খালিদ 


উত্তর: 

মোহরে ফাতেমীর পরিমাণ পাঁচশত দিরহাম তথা ১৩১.২৫ ভরি বা 
১.৫৩০৯ কিলোগ্রাম রূপা। কোনো কেনো আলেমের মতে অবশ্য ১৫০ 
ভরি রূপা। বিস্তারিত জানতে ৩১ নং ফতোয়াটি দেখুন। (বর্তমান সময়ে 
বিবাহের ক্ষেত্রে মোহরে ফাতেমী কত টাকা?) লিংক- 

https:/ /fatwaa.ors/২০২০/০৬/১৮/১১৫২/ 





আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদি (উফিয়া আনহু) 


০৬-০৭-১৪৪২ হি. 
১৯-০২-২০২১ ইং 








